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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


- (1 ) 


[ No. 55/2011 ] 


No. C5/14911 / 2011/ MCT. | 12th September 2011 . 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Microbiology of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p.m . 


Last date and time of receipt of tender form — 
28-10 -2011 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 28 - 10 -2011, 3.30 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 17 - 10 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
- മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 

സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Name of the Item . — Antibiotic Discs/ Identification 

Discs. 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - 416. 
Duplicate — 208. 


Last date and time of sale of tender form — 27 - 10 -2011, 
2 p . m . 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് ആന്റിബയോട്ടിക് ഡിസ്കസ് / 

ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ക് . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 208. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 10- 2011, 2 മണി. 


ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 10 - 2011, 2.30 മണി. 


16 Linezolid ( 30 ug) 
17 Nitrofurantoin ( 300 ug) 
| 18 Gentamicin (150 ug) 
19 Gatifloxacin (5 ug) 

Teicoplanin (30 ug) 
Levofloxacin (5 ug) 
Ceftazidime/ Tazobactam (30 /10 ug ) 

Cefoperazone/Sulbactum (75/30 ug ) 
- Ampicillin/ Sulbactum (10/10 ug) 

Ticarcillin / Cavulonic acid (17 /10 ug) 
Piperacillin / Tazobactum (100 /10 ug) 
Astreonam 
Imepenam 

Cotrimoxazole 
- Ampicillin (10 ug) 
31 Ampicillin ( 25 ug ) 

- Amikacin (10 ug ) 
- Ciprofloxacin ( 5 ug ) 

Penicillin ( 10 units ) 
35 Erythromycin (30 ug ) 
- Polymyxin B (300 units) 

Cefixime ( 30 ug) 
38 ESBL kit 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 - 10 - 2011, 
3.30 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 17 - 10 - 2011 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


10 


LIST OF ITEMS 


(1) 


Sl. 
No. 


Item 


2 . 


Identification discs 


Quantity 
(in Cartridges ) 

(3) 


( 1) 


- (2) 


- 1. 


Antibiotic discs 


| 1 

2 
3 
4 


Bacitracin (0 .04 units) 
Optochin (5 ug) 
Novobiocin (30 ug) 
Polymyxin B (50 units ) 


1 


CONDITIONS 
1. The period for which the rates to be in firm — One 

| year. 


5 


Vancomycin (30 ug) 
Amoxycillin /Clavulanic acid (20/ 10 ug) 
Cefotaxime ( 30 ug) 
Ceftriaxone ( 30 ug) 
Ceftazidime (30 ug ) 
Cefepime (30 ug ) 
Cefoxitin (30 ug) 
Clindamycin (2 ug) 
Chloramphenicol (30 ug ) 
Oxacillin (1 ug) 
Netilmicin ( 30 ug) 
Nalidixic acid ( 30 ug ) 
Rifampicin (5 ug ) 
Tetracycline (30 ug ) 
Tobramicin ( 10 ug) 


2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


10 
11 
12 
13 
14 
15 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Duplicate — 


520 . 


| Last date and time of sale of tender form - 1- 11- 2011, 
2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
- 2-11-2011, 2.30 p. m. 

Opening date and time of tender - 2-11 -2011, 3 .30 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
| ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 

Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 - 10 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ 
സയൻസ് കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ ഡിസല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് 
അപ്പാ ര 

ാസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the Tenders wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 1,040 . 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 520. 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 1- 11- 2011 , 2.30 മണി. 


- ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 -11- 2011, 2.30 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 2 - 11- 2011, 
3.30 മണി. 

ഫോറ ങ്ങൾ തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 വരെ ലഭ്യമാണ്. ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ 
വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
10 - 10 - 2011 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| [ No. 66/2011] 
No. C1/15745 /2009/ MCT. 

12th September 2011 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Dissolution Test 
Apparatus - 1 No. required for College of Pharmaceutical 
Sciences, Medical College , Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed tender numbers and addressed to 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p.m . 
Cost of tender form (inclusive of sales tax ): 

Original - 1,040 . 


SPECIFICATIONS 


Dissolution Test Apparatus (Microprocessor based ) 

| Microprocessor controlled with RS 232 PORT for data 
downloading with any terminal communication software . 

Supplied with the following items: 


by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


(1) 8 Nos. SS paddles (6 standard and 

2 mini ) baskets (USP Apparatus - 1) — 1 set 

with single shaft. 
(2) 8 Nos. of glass bowls 

1 set 
(3) 25 mm depth balls, 6 Nos . 

1 set 
(4 ) Cannula 

– 1 No. 
(5) Special Tablet dispensing attachment - 1 No . 

for simultaneous dropping of tablets 
(6 ) Automatic sample collector consisting of 

12 position peristaltic pump 
Sampling interface 
Sample collector with 60 position tray 
with 60 Nos. of 15ml. bottles 
Teflon carrier tubing and other necessary 
tubing , tubing connectors etc ; 

10 micron filters (6 packets ) 
(7) 6 bowl actual temparature read out 
facility 

— 1 set 
(8) Data evaluation software - 1 No . 
(9) Cannula for manual sampling - 1 Pkt. 
(10 ) Rinsing capability consisiting of: 

10X6 position sample collection tray 
compatible for HPLC vials 
Sampling tubing with 0.8mm ID and 
1.02mm OD 

— 12 Nos . 
TYGON LFL tubing for peristaltic pump 
Software for control of sample collector 
and peristaltic pump 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the Tenderers wherever necessary . 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to tenders . 


CONDITIONS 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax, and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


15 . Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


( 3) 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 


[No. 43/ 2011 ] 
No . C1/ 16229(4)/2011/MCT. 13th September 2011 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the College of Pharmaceutical Sciences, Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , tender numbers and addressed to the 
PrincipalMedical College , Thiruvananthapuram Pin -695 011. 
Details can be had from this office on working hours 
till 3. 30 p .m . 
Cost of tender form ( inclusive sales tax ): 

Original — 416 . 


DETAILS OF ITEMS 


- Sl. 
No . 


Name of the Instrument with 

specification 


Quantity 
required 


1 


2 


Duplicate - 208. 
Last date and time of sale of tender form - 1- 11- 2011 , 
2.30 p . m . 

| Last date and time receipt of tender - 2 - 11 - 2011 , 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 2 -11- 2011 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 - 10 - 2011. No other forms of remittance 
will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മു ൻ പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 208. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 11- 2011, 2. 30 മണി. 


1 Eddy s hot plate 
30X30 cm heating surface , An electronic 

- 
thermostat, digital temp. controller switch 
to set surface temp. between 30 -80°C 
front panel digital thermometer to display 
the current plate temparature . Built in 

timer to measure reaction time. 
2 R . O . water system 

Fully automated , highest quality, ultra 
durable, low maintenance storage tank 
capacity 7 -8 litres, flow rate 12 -14 litres/hr., 
power voltage 24V, DC , supply voltage 

220 /230 V, AC. 
3 Electronic Balance 

Single pan top loading electronic balance, 
SS pan , portable , LCD display , auto 
calibration auto counting , Capacity - 200g , 
Sensitivity -1mg, with moulded case and 

glass doors 
4 Analytical Balance 

(Chemical Balance ) 
Capacity — 200g ., Sensitivity — 0 . 1 mg. 


10 


20 


ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 2 - 11 - 2011, 2. 30 മണി. 


- 5 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 2-11- 2011, 
3 മണി. 


10 


in wooden case with glass doors . 
Complete with Analytical weight box 
Physical Balance 
Capacity - 200g ., Sensitivity - 1mg . in 
wooden case with glass doors. Complete 
with weight box 
Rat cage 
Polypropylene, 430x285x150mm, SS lid, 
with provisions for feed, water bottle , 
water bottle to be supplied with case 


6 


20 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 - 10 - 2011, 3 മണിക്കു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


CONDITIONS 


1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax , and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 . Kerala Non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 


Original - 416. 

Duplicate — 208. 
Last date and time of sale of tender form - 1 - 11- 2011, 
2. 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
2- 11 - 2011, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender - 2- 11- 2011 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 - 10 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്കാവശ്യമായ 
വിവിധ സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 208. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1-11- 2011, 2.30 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 2 - 11- 2011, 2.30 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 2 - 11 - 2011, 
3 മണി. 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


(4) 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

- ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 -10 -2011 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


[ No . 45/ 2011] 


No . C1 /16229 ( 6)/2011/ MCT. - 14th September 2011 . 

Sealed competitive tenders in the forms prescribed 
are invited for the supply of various items required for 
the College of Pharmaceutical Sciences of Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed, tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 
011. Details can be had from this office on working hours 
till 3 . 30 p . m . 

Cost of tender form ( inclusive of sales tax ): 


DETAILS OF ITEMS 


Name of Instrument with 

specifications 


Quantity 
required 


No. 


1 


Student organ bath 


20 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100. Kerala Non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


2 


Thermostatically controlled , temparature 
controllers (analogue or digital). The bath 
perspex size 8 "x4" x5 " capacity of jar 
approximately 34 litres supplied with 
uprights organ and oxygen tubes with 
platinum tips, frontal lever from SS 
capillary tubing , tissue holder, leak proof, 
perfect joint, sturdy metal SS frame 
support. 
Student Kymograph 
Stainless steel spindle screw lift 15x15cm , 
cylinder oil tapped gear system , heavy 
duty motor, speed 0 .12mm /sec . to 640mm / 
sec. in 8 steps, jerk free, instantaneous 
start and stop clutch 
Perspex ink fountain 

- 30 
Fitting any lever and converting into ink 
writing one for writing on kymograph 
paper 
Water Marc 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


3 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


4 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


apart , for 


With two platform , 2- 2cm 
learning memory evaluation 
Radial arm maze 


5 


Central platform , 8 spokes radiating from 
central core (short term memory) 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 


CONDITIONS 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for free 

delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


(5) 


അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിഓർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
10 - 10 - 2011 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണി 
ഓർഡറുകൾ നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പവ്യത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


| Sl. 

No. 


Name of Instrument with 
Specifications 

(2 ) 


Quantity 
required 


- (1) 


( 3) 


1 


- 1 Refrigerator - 220 Lit, double door with 

stand and stabilizar, frost free. 


| [ No . 42/2011]) 
No. C1- 16229 (3) /2011/ MCT. 14th September 2011. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the Various Equipments 
required for the College of Pharmaceutical Sciences , 
Medical College , Thiruvananthapruam . Tenders should be 
superscribed as tender numbers and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on working 
hours till 3.30 p . m . 
Cost of tender form ( inclusive sales tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate - 208 . 
Last date and time of sale of tender form - 1- 11- 2011, 
2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
2-11-2011 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tenders 
2 -11-2011 , 3 . p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal , 
Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or 
before 10 - 10 -2011. No other forms of remittance will be 
accepted. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് ഓഫ് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പ് രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം): 


2 


10 


Student Microscope _ With moving condenser 

and optics set, Eye pieces- 5x, 10x, 15x . 
Objective - 10x , 45x and 100x oil immersion 
with detachable mechanical stage. 


10 


3 Student Microscope with illumination — With 

moving condenser and optics set, Eye 
pieces- 5x, 10x, 15x. Objective -10x, 45x 
and 100x oil immersion with detachable 
mechanical stage, with illumination . 


- 


6 


4 Water Bath — Double walled . Inner wall - SS . 

Outside wall -mild steel with powder 
coating. Thermostatic temperature control, 
5°C to 110°C with + 1°C accuracy . Inside 
SS chamber size- 300X 405X 100mm. 
12 holes, 75mm diameter with SS concentric 
rings . 


5 


5 


Heating Mantle - Capacity- 250ml, 200 watts 

with electronics regulator. 


6 


4 


അസ്സൽ - 416 . 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1 - 11 - 2011, 2.30 മണി. 


7 


Heating Mantle - Capacity-500ml, 200 watts 

with electronics regulator. 
Heating Mantle with Magnetic Stirrer - 

Capacity- 500ml, 200 watts with electronics 
regulator 


5 


8 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 -11- 2011, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2 -11 - 2011, 
3 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കു ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


Hot Air Oven - Double walled , inner chamber 

made of SS, outer chamber mild steel with 
powder coating. Supplied with air 
circulating fan. Temp range -25 to 250°C 
with + 0 .1°C accuracy, thermostatically 
controlled . Size- 300X300X300mm . 


( 1 ) 


( 3) 


1 


17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representative who may 
present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


9 Rotary Vacuum Evaporator — Buchi type. 

Evaporating flask rotated by a heavy duty 
motor in a heating water bath , variable 
speed . Glass duct which goes through 
the drive unit protrudes about 120 mm in 
to the condenser. Condenser fitted with 
standard joints at the top and the bottom 
for receiver flask with a quick action jack . 
1 lite with micro attachment . 


(6 ) 


IEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm -One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 

the Principal , Medical College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers where ever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 
requirements in the tender notification . 


[No. 69 /2011] 
No. C1-16229 (9) /2011/MCT. 23rd September 2011. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the College of Pharmaceutical Sciences, Medical 
College, Thiruvananthapruam . Tenders should be 
subscribed , Tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive sales tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208. 
Last date and time of sale of tender from — 2 - 11- 2011 , 
2. 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3 - 11 -2011 , 2 . 30 p . m . 

Date and time of opening of tenders 
3- 11- 2011, 3 . p. m . 

Tender from will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapruam , Kerala State , 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 15 - 10 - 2011 . No other forms of remittance will be 
accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മത്സര സ്വഭാ വ മു ള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
Lohromulgoud, oolonos Cacză , MOJUMM01100 -695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം): 


comuns 416 . 

coolejad 208 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOOMN02- 11 - 2011, 2.30 am . 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
N2010 — 3 - 11- 2011, 2. 30 am . 

Bôreion Mom 09001020 me0010 — 3 - 11 - 2011, 
3 cm ). 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
CO O VOZMOM .COM 020 ( 50 ) BOWIA 2007 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
15 - 10 - 2011 - M 22m Dişlololoomo. mom13120192m 
മണി ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 

the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers where ever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representative who may 
present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


SI. 


No. 


Name of Instrument, 

Specifications 
and unit price 


Quantity 
required 


( 1) 


(2 ) 


( 3) 


4 


1 Colorimeter - Digital, with 8 high standard 

glass filters ranging from 400 to 680nm . 
Complete with 6 .8V , 250mA Tungsten lamp, 
special selenium photocell detector with 
matched glass cuvettes — 12 ,000 


2 


3 


Dissolution Test Apparatus — Single station , 
Microprocessor Based Controller with 
membrane Keypad — 40 ,000 


: 


20 Character, 4 Lines, 


Display 
Backlit LED 


: 


25 -200 Rpm (+ 2 % ) 


Range 
Temperture Control 
Range 


: 


Ambient To 40° C 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


[71/ 2011] 
No . C5 - 19462 / 2011/MCT. 

26th September 2011. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Reagent required for the 
Microbiology Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form + ST : 

Original — 1,040 

Duplicate — 520 
Last date and time of sale of tender form 
23 -11-2011, 2.30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
24- 11-2011, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 24 - 11 - 2011 , 
3. 30 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 


Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011 . Money Orders should reach this 
Office on or before 13 - 11- 2011 . No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെകാ 
ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേയ്ക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
വിശദവിവരങ്ങൾ ഇനിപ്പറയും പ്രകാരമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1, 040 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 520. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 11- 2011, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 24 - 11- 2011, 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
24- 11- 2011, 3.30 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മല്ലാ 
ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 13 - 11 - 2011 , 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കമാ റാൻ 
പാടി ല്ലാ ത്തതും ഒ രി ക്ക ൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരുകാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

DETAILS OF ITEMS 


it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 

the Principal , Medical College , Thiruvananthapuram. 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
| 13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
| 16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of the 

tenderers or his authorized representative who may 

present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


SI. 


Name of items with 

No. 


Qty. 


Specification 


(8) 

| [ 76/ 2011 ] 
No. C1-18940 /2011/ MCT. | 29th September 2011. 


1 


01 ) 


Leptospira IgM ELISA (96T ) 

30 kits 
Scrub typhus IgM ELISA (967) 

5 kits 
RA Factor Latex agglutination ( 1kit -50T ) 100 kits 
Streptococcus Grouping kit (latex 
Agglutination ) (50T) 

4 kits 
Cryptococcus neoformans Latex 
Agglutination test (50T) 

- 3 kits 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Air Conditioner ( Split type 
2TR Capacity ) -2 Nos. required for the Biochemistry Lab of 
SAT Hospital, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had from this 
Office on working hours till 3. 30 p.m . 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm -One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

tender will be rejected with out any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 


Cost of tender form + ST : 

Original - 416 

Duplicate — 208 
Last date and time for sale of tender — 9 - 11 - 2011 , 
2 .30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
10- 11 - 2011 , 2 .30 p . m . 


Opening date and time of tender — 10 - 11 -2011 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 50 is 
sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 20 - 10 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധി 
ച്ചുള്ള എസ്. എ . റ്റി . ആശു പ്രതിയിലെ ബയോ കെമിസ്ട്രി 
ലാബിലേക്കാവശ്യമായ എയർകണ്ടീഷണർ ( സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് 2 
ടി . ആർ. കപ്പാസിറ്റി) - 2 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208 

ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
9 - 11 - 2011, 2 .30 മണി. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 
the Principal , Medical College , Thiruvananthapuram. 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
| 15. Specifications of the items are given in the list . 
- 16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representative who may 
present at the time. They should have valid 

authorisation letters . 
18. More details can be had from this office on working 

hours . 


ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 10 - 11- 2011, 2 .30 മണി. 


ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
10 - 11- 2011, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത 
ങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു ക ൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 2 0 - 10 - 2011 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയി രിക്ക ണം . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാ റാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SCHEDULE 


Office of the Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


1. The period for which the rates to be in firm -One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


TENDER NOTICE 

| [33/2011] 
No. C2 - 1276/2011 /DCT. 

28th September 2011, 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of disposible examination gloves for various 
Department of Dental College , Thiruvananthapuram for the 
year 2011 - 12 . Tender should be superscribed asper the 
following Tender number and addressed to the Principal , 
Dental College, Thiruvananthapuram . More details can be 
had from this College during working hours. 
Cost of tender form : 

Original - 1 ,120. 
Duplicate - 630 . 


Last date and time of sale of tender form 
22 -11 -2011, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
22-11 -2011, 3 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 23 -11- 2011, 
2 p . m . 

Approximate cost of Equipments in each tender is 
below 5 ,00 , 000 tender forms will be sent by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage only 
by Money Order. No other made of payment will be 
accepted . Last date of receipt of Money Order is 
11 - 11- 2011. Tender forms are neither transferable nor the 
cost is refundable under any circumstances. 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ എക്സാമിനേഷൻ 
ഗ്ളസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത നമ്പരോടുകൂടി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


Cost of tender form : 

1 , 670 for Sl . No . 1 , 1 ,900 original for 
Sl. No. 2 , 420 for Sl. No . 3 . 

- Duplicate - 835 for Sl . No . 1 , 950 for 
| Sl. No .2 , 210 for Sl. No . 3 . 

Last date and time of receipt of tender — 9 - 11 - 2011, 
- 1 p . m . 

Date and time of opening of tender — 9- 11- 2011, 2. 30 p . m . 
for Sl . No. 1, 9 -11- 2011, 3 p . m . for Sl . No. 2, 9 -11- 2011, 
3 .30 p . m . for Sl. No . 3 . 

- Tender should be addressed to the Principal, T . D . 
Medical College , Alappuzha - 688 005. Tender No. & due 
date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representaives who may be present at the time. Intending 
tenderers may obtain the tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 a . m . to 4 p . m . 
Cheques, drafts , postage stamps will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown 
in the schedule . Tender form is not transferable and the 
cost is not refundable . Tender forms will be supplied to 
the firm by registered post subject to be a cash payment 
of 50 in addition as postage charges. Money orders will 
be accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submission of tenders . Further details 
can be had from the college office during working time. 
Tender should be accompanied by an agreement executed 
in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 
1 % of the total cost of the item tendered . Tenders 
without EMD will be rejected . 

ആല പ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്നവ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 


മതിപ്പുവില 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ. 
ദർഘാസിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,120 . 
- ശരിപ്പകർപ്പ് - 630. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 22 - 11- 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- - 22 - 11- 2011, 3.30 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
23 - 11 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
അധിക തുക - 50. 

ത പാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 11- 11- 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കമാ റാൻ പാടി ല്ലാ ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
മടക്കിക്കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
അപേക്ഷകൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


വിഭാഗം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇനവിവരവും 


പി. എം . & ആർ. 


Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


- ( Sd.) 
Principal. 


- 1 42/ 2017 ഫോർ ചാനൽ ഇ . എം. ജി. 

എൻ. സി . വി. ഇ . പി . സിസ്റ്റം 
43 / 2 011 - ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിഷ 
- പാസ്സസർ 
3 44 / 2017- ബോൺസെറ്റ് 
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പതോളജി 


TENDER NOTICES 


- (1) 


അനാട്ടമി 


No . C2/ 10097/2011 / TDMCA. 22nd September 2011 . 

Sealed tenders are invited for the following items 
to T .D . Medical College, Alappuzha. 


Department 


| Sl. 
No. 


Tender No. and 
Name of Items 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ -- കമനമ്പർ 1- ന് 1, 670 , കമനമ്പർ 2 - ന് 

1,900, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 420. 
പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1 - ന് 835 , കമനമ്പർ 2 - ന് 

-- 950, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 210. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 11 - 2011, 1 മണി. 


PM 


& 


R 


42/ 2011 - Four channel 
EMG NCV / EP System 
43/ 2011 - Automatic tissue 
processor 
44/ 2011 - Bone Set 


Pathology 
Anatomy 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 9 - 11- 2011 , 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 9 - 11- 2011 , 
3 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 9 - 11- 2011, 3.30 മണി. 
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ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ-688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമ യ ങ്ങ ളിലും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
വ രു ടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതി നിധിയു ടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് 
സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ 
നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല. 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി 
ഓർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിനു 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശത 
മാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തി 
ട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാറ്റോ, സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 
നിര ത്രദ വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. സമ്മ ത പ്രതവും 
നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


working days from 10 a . m . to 4 p . m . Cheques, Drafts , 
Postage Stamps will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate tender, if required will be issued 
on additional payments as shown above. Tender form is 
not transferable and the cost is not refundable . Tender 
forms will be supplied to the firm by registered post 
subject to be a cash payment of 50 in addition as 
postage charges . Money Orders will be accepted only if 
received within 10 clear working days prior to due date for 
submission of tenders . Further details can be had from 
the college office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 50 and EMD 1 % of the 
total cost of the item tendered . Tenders without EMD will 
be rejected . 

ആല പ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർ ഡിയാ 
തൊറാസിക് സർജറി വിഭാ ഗത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ 
മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 


45/ 2011- ഫർണിച്ചർ 
- 46 / 201 റെഫ്രിജറേറ്റർ (2എണ്ണം) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1 - ന് 

320 . 
പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1 - ന് 


420 , കമനമ്പർ 2 - ന് 


210 , കമനമ്പർ 2 - ന് 


160. 


No. C4/11529/2011/ TDMCA . 28th September 2011 . 

Sealed tenders are invited for the following Items to 
Cardiothoracic Surgery Department in T . D . Medical 
College, Alappuzha . 


Sl. 


Tender No . and 
Name of Equipments 


- No . 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 11 - 2011, 1 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
കമനമ്പർ 1 - ന് 9 - 11 - 2011, 2 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 9 - 11 - 2011, 
2 .30 മണി. 

- ദർഘാ സു കൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനുപുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത് തീയ തി യിലും സമ യ ത്തും സമർപ്പി ക്കു ന്ന 
വ രു ടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


1 


re 


45/2011 - Furniture 
46/2011 - Refrigerators (2 Nos.) 


Cost of tender form : 


320 for 


- Original - 420 for Sl. No. 1 and 

- Sl. No. 2 . 


160 for 


Duplicate — 210 for Sl. No. 1 and 

- Sl . No . 2 . 


Last date and time of receipt of tender — 9 - 11- 2011 , 
1 p . m . 


- ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്ന 
താ ണ് . ചെക്ക്, ഡാഫ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ 
വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന തുമ ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി 
ഓർ ഡ റാ യി അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന ദിവ സ ത്തിന് 10 പവർ ത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയു ള ളു . സാങ്കേതിക വിശ ദാം ശ ങ്ങൾ 
- ദ ർ ഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർ ഘാ സ് 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 50 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും 
ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 1 % വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടി ഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമാ യി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


| Date and time of opening of tender - 9 - 11 - 2011 , 
2 p . m . for Sl. No . 1 and 9 - 11 - 2011, 2 .30 p . m . for Sl No. 2 . 


Tender should be addressed to the Principal , 
T. D . Medical College , Alappuzha- 688 005. Tender No . and 
due date should be superscribed on each envelope . Late 
tenders will not be accepted. Tender will be opened at the 
time and date noted above each tender in the presence of 
such tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. Intending tenderers may 
obtain the tender forms from the undersigned on all 


T. D . Medical College , 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


RE - TENDER NOTICE 


No. C/2003/2011/DCK . 

- 16th September 2011. 
The date and time of the tender for the supply of the 
following equipments invited as per tender notice of even 
No . dated 12-8 -2011 is rescheduled as shown below . 


Sl. 
No . 


Tender No. and 

File No. 


Name of Items with 

Qty 


No. C1 /15043/ 2011/ MCK . | 26th September 2011. 

Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Isopropyl Alcohol for the Department of 
Pathology to Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this Office on 
payment of 416 prescribed cost in cash or by money 
order till 3 - 11 - 2011 , 12 . 30 p . m . No other modes of 
remittances will be entertained . Those who require tender 
forms by post, a sum of 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office 
at least 10 days prior to the closing date of tender sales. 
Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No. C1/ 15043/ 2011/MCK for the 
purchase of Isopropyl Alcohol for the Department of 
Pathology addressed to the Principal, Medical College , 
Kottayam - 8 should reach this office on or before 
3 - 11 - 2011, 1 p . m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened on 
3 - 11- 2011 at 2 . 30 p . m . in the presence of the tenderers or 
their authorised representatives who may present at that 
time. 

Further details can be obtained from this Office 
during work hours . The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 


| 1 

2 
3 
4 
5 
6 


25/2011 - C /2003/11/DCK 
26/2011 - C/2006/11 /DCK 
27/2011 - C/2007/11/DCK 
28/2011 - C/2008/11/DCK 
29/2011 - C/2009 /11/DCK 
31/2011 — C /1448/ 11/DCK 


Prostho Materials 
Ortho Materials 
Endo Materials 
Dental Instruments 
Books & Journals 
Diesel Generator 

5KVA - 1 No. 


Cost of tender form - 450 for Sl . No . 6 and 
1 ,125 for others. 

Last date of receipt of Money Order — 24 - 10 -2011 . 

Last date and time of tender form sales 
31-10 -2011, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender - 3 - 11 - 2011 , 
3 p . m . 


| Date and time of opening of tender - 4 - 11 - 2011, 
11 a . m . 


Other conditions remain the same. 

കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഇതേ നമ്പറിൽ 
12 - 8 - 2011 - ൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ദർഘാസ് പരസ്യത്തിന്റെ 
സമയക്രമം താഴെപ്പറയും പ്രകാരം പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു . 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ 
നമ്പർ ഫയൽ നമ്പരും 

- പേര് 


- 1 


പ്രോതോ മെറ്റീരിയൽസ് 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പതോളജി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഐസോപാപ്പയ്തൽ ആൽക്കഹോൾ 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
3 - 11 - 2011 , 12 . 30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി 
ഓർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 15043 / 11 / എം . സി . കെ . ഐസോ പാപ്പയ് ൽ 
ആൽക്കഹോൾ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
3 - 11 - 2011, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അ പൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
3 - 11 - 2011, 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 
ദർ ഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഓർത്തോ മെറ്റീരിയൽസ് 


എൻഡോ മെറ്റീരിയൽസ് 


25 / 2011 - സി / 2003 / 2011/ 

ഡി . സി . കെ . 
| 26 / 201 - സി / 2006 / 2011/ 

ഡി . സി . കെ . 
27 / 201 - സി / 2007 / 2011/ 

ഡി . സി . കെ . 
28 /2011 - സി /2008 / 2011/ 

ഡി . സി . കെ . 
29/2011 - സി /2009 /2011 / 

ഡി . സി. കെ . 
31/ 201സി/ 1448 / 2011 / 
- ഡി . സി . കെ . 


ഡെന്റൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് 


- ബുക്സ്ആന്റ് ജേർണൽ സ് 


ഡീസൽ ജനറേറ്റർ 
5കെ. വി . എ . - 1 നമ്പർ 


Medical College , 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 450 , 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1,125. 

മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
24 - 10 - 2011. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31- 10 -2011 , 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 11 - 2011 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 50 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടു 
കൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 4- 11- 2011, 
11 മണി. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. 
മറ്റു വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റമില്ല . 


- ദർഘാസുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government Dental College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


- ( 1) 


No. CA- 60 /2011/ MCC. 

| 12th September 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized distributors 
for the purchase of Automated Blood Cell Counter for 
the Sickle Cell Disease Project at Medical College , Calicut. 
The envelop containing the tenders should supercribed 
as “ Tender No. CA /60 / 2011 /MCC for the supply of 
Automated Blood Cell Counter due on 
3 - 11 - 2011, 11 a . m and should be addressed to the 
Principal, Medical College , Calicut- 673 008 . Belated 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
on 3 - 11- 2011 , at 11 . 30 a . m . in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers can obtain tender 
forms directly or by on registered post on payment by 
money order from the Principal, Medical College , Calicut. 
Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and excecuted in Kerala Government 
Stamp Paper worth 50 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. 


No. S1/9573 /2011/ MCC. 

| 13th September 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Neuro Navigation System -1 No. to the 
Department of Neuro Surgery , Medical College , Calicut, 
Kerala, India. 

Superscription — Tender No. S1 /9573/ 11 /MCC for the 
supply of Neuro Navigation System to the department of 
Neuro Surgery. 

Estimated cost - 120 Lakhs. 
Cost of tender forms— 18 ,720. 
By post - 18 , 760 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
- 11- 2011, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
- 16- 11- 2011, 3 p. m . 

- Due date and time for receipt of tender - 17 - 11 - 2011, 
11 am. 


Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only . The tenders without the required Earnest 
Money Deposit and agreement and not satisfying other 
tender conditions are liable to be rejected without any 
notice . Tender forms are not transferable . Cheques , 
Drafts , Postage Stamps etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Duplicate copy of the tender 
forms can be obtained on payment. Further details can 
be had from the office of the Principal,Medical College , 
Calicut during working hours. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് 
ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ അതത് മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 3- 11 - 2011 രാവിലെ 11.30 
മണിക്ക് ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടെയോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


- Date and time for opening tender - 17 - 11 - 2011 , 
- 11.30 am. 

Date upto which the rates are to be firm 
31 - 3-2012. 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal , Medical College, Calicut, Kerala , 
India , Pin -673 008 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours ( Phone No . 0495 - 2350212 ), Tender should 
be submitted along with an agreement execuled in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 
1 % of quoted price . Stamp Paper will be supplied to the 
firm outside Kerala , on request along with remittance of 
| 150 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 as 
incidental charge) by money order taken in favour of 
Principal, Medical College , Calicurt. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 


Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight , 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian rupees. 


The tender without the required earnest money 
deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender forms are not transferable. Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc. will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost . 

The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷുറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർ ഘാ സു കാ രൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC: minimum 5 years . AMC and CAMC 

rate ( to be mentioned separately ) will be considered 
for selection if necessary. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും, മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
- മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
- അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- നിബന്ധനകൾ 


5. No advance payment will be made . 


- 


1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത ന ത് ) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരി ശോ ധ ന യ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


2 . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ സർജറി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ഒരു ന റോ നാവി ഗേ ഷൻ സിസ്റ്റം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത്: - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്1 / 9573 /2011/ എം . സി. സി. 
ന്യൂറോ സർജറി വകുപ്പിലേക്ക് ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


വാറണ്ടി: ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക - 120 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - വാഗ്ദത്ത സംഖ്യയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : - 18,720. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 6- 11 -2011 , 3 മണി. 


( 3 ) 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 16 - 11 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 -11- 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 -11 -2011, 11. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്നതിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തിനുമുള്ള മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8. - 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 
( 0495 2350212 ) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ 
ക യിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപ ന ങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 150 


No . S1/ 13907/ 2011/ MCC . 

13th September 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Therapeutic rigid bronchoscopy 
System with Electro Cautery and APC to the Department 
of Pulmonary Medicine, Medical College, Calicut, Kerala , 
India. 
- Cost of tender forms: 

Original - 2, 496 for Sl. No . 1 and 2, 154 for 
Sl. No. 2 . 

- Duplicate - 1 ,248 for Sl. No . 1 and 1 , 092 for 
Sl. No . 2 . 

| By post _ 2 , 536 for Sl. No . 1 and 2 ,194 for 
Sl. No . 2 . 

Closing date and time of sale of tender form by 
Post - 6-11- 2011, 3 p . m .. 

- Due date and time for receipt of tender - 17 - 11 - 2011, 
| 11 am. 


Due date and time for opening of tender — 17 - 11 -2011 , 
11.30 a m 


വില നിജമായിരിക്കേണ്ടുന്ന തീയതി 31- 3 - 2012. 


Due date upto which the rates are to be firm — 31-3 -2012. 

Tender forms and details of tender can be had from 
Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours (Phone No. 0495 -2350212 ). Tender should 
be submitted along with an agreement executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 (Rupees One Hundred only ) and 
Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with remittance of 150 100 towards the 
cost of Stamp Paper and 50 as incidental charge ) by 
money order taken in favour of Principal, Medical College , 
Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 
the tender form . 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212). 100- ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
- നിശ്ചിത മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പ്രതവും വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരി 
ക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ 
മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian rupees . 

The tender without the required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable. Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost . 

The tender will be opened as detailed above . Belated 
tenders will not be accepted . 


- വൈകി ലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകിവാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാ 
- രന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ 
ക്കുന്നതാണ്. 


- St. 


Tender No. 


- No. 


Name of Items with 
Approximate Cost 


(1 ) 


( 2 ) 


| ( 3 ) 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പൾമ ന റി 
മെഡിസിൻ വിഭാ ഗ ത്തിലേക്ക് തെറാപട്ടി ക്ക് റി ജിഡ് 
ബാങ്കോസ് കോപ്പി വിത്ത് ഇല ക് ടോ കോട്ടറി ആന്റ് 
എ . പി. സി. വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ- ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2 , 496, കമനമ്പർ 

2 - ന് 2,154. 


1 


S1/ 13907 (A)/ 11/ MCC - 


Therapeutic Rigid 
Brochoscopy, Light 

Source and 
Accessories — 16 Lakhs 
Electro cautery with Argon 
Plasma Coagulation Unit - 
14 Lakhs 


2 


S1 /13907 ( B )/11 / MCC 


പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1 - ന് 1, 248, കമനമ്പർ 

- 2 - ന് 1,092. 


No. S6/14078/2011/ MCC . 


14th September 2011. 


തപാൽവഴി- ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2,536, ക്രമനമ്പർ 

2- ന് 2,194. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - -6- 11- 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 16 - 11 -2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 11 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 11 - 2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Cold Light Source -2 Nos. to the 
Department of Paediatrics , Medical College , Calicut, 
Kerala , India. 

- Superscription - Tender No. S6/ 14078/11/ MCC for the 
supply of Cold Light Source to the department of 
Paediatrics. 


Estimated cost - 2,00 ,000 . 
Cost of tender form - 416. 
Cost of tender form by post - 456. 

Last date and time of sale of tender form 
10 -11-2011, 3 .30 p. m . 

Last date and time of sale of tender form by post 
25-10 -2011, 3. 30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 11- 11 -2011 , 
11 am. 

Date and time for opening of tender - 11 - 11 - 2011 , 
11. 30 am. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
വിഭാഗ ത്തിലേക്ക് കോൾഡ് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ്രണ്ടെണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്6 / 14 078 / 2011/ 
പീഡിയാട്രിക്സ് വകുപ്പിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 2, 00,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 25- 10 - 2011 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 10 -11- 2011 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11-11 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 11 -2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കു ന്ന തിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തിനുമു ള്ള മേൽവിലാസം -- പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


Date upto which the rates are to be firm , 
31 -3 - 2012 . 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College , Calicut, Kerala, 
India , Pin - 673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours ( Phone No . 0495- 2350212 ). Tender should be 
superscribed with tender number as specified above . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 (Rupees One 
Hundred only ) and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price . Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala , on request along with remittance of 
| 150 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 as 
incidental charge ) by money order taken in favour of 
Principal , Medical College , Calicut. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned. Freight, 
Insurance , Loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer . 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without the required Earnest Money 
Deposit, Agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender forms are not transferable. Cheque , Draft , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his own 

cost, if requested . 
3. Warranty - minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC — minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
- 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്മുദ്രപത്രം ലഭി 
ക്കു ന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷുറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാ 
ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


Last date and time of receipt of tender form 
14 - 11- 2011, 11 a. m . 


- 1. 


Date upto which the rate are to be firm — 31 -3 - 2012 . 


നിർമ്മാതാവിൽനിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) ദർഘാ 
സിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക്വിധേയ 
മാക്കേണ്ടതാണ്. 


The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
14 - 11- 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 


3. വാറണ്ടി: ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


Intending tenderers can be obtain tender forms 
directly or by registered post on payment by money order 
from the Principal, Medical College, Calicut. Tender forms 
are not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റ കുറ്റപണി 
- ( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമ 

ഗി കളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ നിര ക്കു കൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 

SPECIFICATION 
Should be completely noise free. 
Lamp life should be more than 23000 hrs . 
Should have white light with not less than 5600k 
colour temperature . 
Should be compact and light weight. 
Lamp type. 
LED . 
Colour temperature. 
5600 K 
Light outlets — 1 
Dimensions - 305X88X254 ( appx.) 
Weight — 2.5 kg . or less. 


Each tenderers should sent along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted against 
payment in Indian Rupees only. The tenders without the 
required Earnest Money Deposit and agreement and not 
satisfying the other tender conditions are liable to reject 
without any notice . Duplicate copy of the tender forms 
can be obtained on payment. Samples for the quoted 
items should be provided on demand . Cost per pack , tax 
and rate including tax should be indicated seperately . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours. 


-- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗ 
ത്തി ലേക്ക് വിവിധ കെമി ക്ക ലു കൾ, റീയേ ജന്റു കൾ 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


(5) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഒറിജിനൽ - 612 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 306 


No . S2/13735/ 2011/ MCC. 

16th September 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of various Chemicals and Reagent for various 
department of Medical College , Kozhikode . 

The envelop containing the tenders should 
superscribed as tender No. S2/ 13735 / 2011/MCC for the 
supply of various Chemicals and Reagent due on 
14 - 11- 2011 and should be addressed to the Principal, 
Medical College, Calicut-673 008 . Belated tenders will not 
be accepted . 
Cost of tender form : 

Original - 612 
Duplicate — 306 

By post - 652 
Last date and time of sale of tender forms , 
13- 11 -2011, 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender forms by post 
7-11-2011 , 3 p. m . 


തപാൽ മുഖേന - 652 
ദർഘാസുകൾ എസ്2 / 13735 / 2011 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
14- 11-2011 രാവിലെ 11 മണിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസു 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 14 - 11 - 2011 രാവിലെ 
11. 30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 13- 11- 2011 വൈകുന്നേരം 3 
മണി വരെ നേരിട്ടും 7 - 11- 2011 മുമ്പ്മണിയോർഡർ അയ 
യ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ 
ചെക്ക് ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 


- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം 
അട യ്ക്കു ന്ന പക്ഷം ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Each tender should send along with an agreement 
signed and executed in kerala Government Stamp Paper 
- worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 

tendered for. Rate should be quoted against payment in 
Indian Rupees only. The tenders without the required 
Earnest Money Deposit and agreement and not satisfying 
the other tender conditions are liable to reject without any 
notice . Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be provided on demand Cost per pack tax and rate 
including tax should be indicated seperately. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during working hours. 


നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. S2/13734/2011/ MCC . 


17th September 2011. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തി 
- ലേക്ക് വിവിധ ഡഗ്ഗ കൾ, സോൾവെന്റു കൾ എന്നിവ 

വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
- അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച മൽസരാ 
ടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the Manufacturers or Authorized dealers for 
the supply of various Drugs & Solvents for various 
Departments of Medical College , Kozhikode. 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as tender No . S2 /13734/2011/ MCC for the 
supply of various Drugs & Solvents due on 14 - 11 - 2011 
and should be addressed to Principal, Medical College , 
Calicut-673 008 . Belated tenders will not be accepted . 


- ദർഘാസുകൾ എസ്2 / 13734/11എം. സി . സി. എന്ന മേലെ 
ഴു ത്താ ടു കൂടി ( പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 14 
- 11 -2011 രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 14 - 11- 2011- ന് രാവിലെ 
11.30- ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


Cost of tender form : 


Original — 1,040 

Duplicate — 520 
| By post - 1, 080 


Date and time of sale of tender form will be closed — 
13 - 11 - 2011 , 3 p. m . 


Date and time of sale of tender form by post 
7-11 -2011, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender is 
14- 11 - 2011 , 11 a . m . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 13 - 11- 2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നേരിട്ടും 7 - 11- 2011 - ന് മുമ്പ് മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കുന്ന പക്ഷം രജി സ് ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേനയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായിമണിയോർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുത ലാ യവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1, 040 . 
പകർപ്പ് - 520. 
തപാൽമുഖേന 1,080 . 

100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ വ്യ ത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . നിബ ന്ധ ന കൾ പാലിക്ക പ്പെ ടാത്ത 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The tenders will be opened at 11. 30 a .m . on 
14 - 11 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorised representatives who may be present at the time. 


| Date upto which the rate are to be firm - 31 - 3 - 2012 . 


Intending tender can obtain tender forms directly or 
by registered post on payment by money order from the 
Principal, Medical College, Calicut. Tender forms are not 
transferable. Cheque, Draft , Postage stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of tender forms. 


No. S3/ 14223/ 2011 / MCC . 


28th September 2011 . 


not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the Manufacturers or Authorized dealers 
for the supply of Microscopes- 15Nos. to the Department of 
Physiology, Medical College, Kozhikode, Kerala , India . 
Superscription — Tender No. S3 -14223/11/MCC for the 

supply of microscopes to the 

Department of Physiology . 
Estimated Cost - 1,50,000 . 
Cost of tender form : 

Original - 416. 

By Post - 456 . 
Last date and time of sale of tender form 
9- 11 - 2011, 3 .30 p . m . 

Last date and time of sale of tender forms by 
post - 31 - 10 - 2011, 3 .30 p . m . 

Date and time of receipt of tender 
10 - 11 - 2011 , 11 a. m . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty: minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5 . No advance payment will be made . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിയോളജി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് 15 മെകാ കോപ്പു കൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോമുദ്രവച്ചതും മത്സരാധി 
ഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്3- 14223/ 11/ എം . സി. സി . 
ഫിസിയോളജി വകുപ്പിലേക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 1, 50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


for 


Opening 


tender 


Date and time 
10 -11- 2011 , 11. 30 a . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 31- 10 - 2011 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 9 - 11- 2011 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 10 - 11- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


Date upto which the rate are to be firm — 31-3 -2012 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College , Calicut, Kerala, 
India, Pin - 673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal , Medical College, Calicut during 
working hours ( Phone: 0495 - 2350212). Tender should be 
superscribed with tender No. S3/ 14223/2011/ MCC. The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 

100 and EMD @ 1 % of quoted price . Stamp Paper will 
be supplied to the firm outside Kerala, on request along 
with remittance of 150 ( 100 towards the cost of stamp 
paper and 50 as incidental charge ) by money order 
taken in favour of Principal, Medical College, Calicut. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 -11 -2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-8. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 
( 0495 2350212 ) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭി 
ക്കു ന്ന തിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോ ട് - 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സ മ്മ ത പ്രത ത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
കട ത്ത് , ഇൻഷുറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത സാ മഗികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹിക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും, മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർ ഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത ന ത് ) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2 . 


ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി: 

( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


SPECIFICATION 


Microscopes -Monocular with their objectives 10x , 
40x, 100x oil immersion for students . 


Medical College Hospital , 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Principal. 


